Sind Geist-Boxen Gefährlich ? 
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Ich weiß, dass ich in diesem blog ausführlich über meine eigene 
situation geschrieben habe, über meine Erfahrungen mit EVP und 
darüber, wie es im wesentlichen zu einer katastrophalen situation 
führte, in der ich (und immer noch) von einer Bedingung getroffen 
wurde, aufdringliche Stimmen zu hören und echte körperliche Störungen 
zu erleben. Ich weiß, dass ich erwähnt habe, dass ich andere Fälle 
kenne, in denen Menschen denselben Zustand entwickelten, nachdem Sie 
sich auch mit EVP-Aufzeichnungen und tatsächlich mit anderen Mitteln 
der spirituellen Kommunikation befasst hatten. 


Ich habe einige Fälle gesehen, in denen Einzelpersonen denselben 
Zustand mithilfe einer Spirit Box entwickelt haben. In meiner eigenen 
situation verwendete ich hauptsächlich digitale Recorder, als ich EVP 
machte. Ich habe ein paar mal in den zwei Monaten, in denen ich EVP 
gemacht habe, eine Spirit Box ausprobiert, aber ich habe mich einfach 
nie wirklich damit beschäftigt. Die Fälle, die ich gesehen habe, in 
denen Menschen diesen Zustand mithilfe einer Spirit Box entwickelt 
haben, sind praktisch identisch mit meinen eigenen. In den berichten, 
die ich gesehen habe, begann die situation genau wie meine eigene, die 
Individuen begannen mit einer Spirit Box zu Experimentieren, Sie 
nahmen innerhalb relativ kurzer Zeit Kontakt auf. Sobald Sie Kontakt 
aufgenommen hatten, hörten Sie zahlreiche Stimmen durch die Spirit 
Box, Sie stellten schnell eine Interaktion auf konversationsebene mit 
diesen Stimmen (unbekannter Herkunft) her und diese Stimmen Schienen 
zunächst auch zumindest freundlich, nicht freundlich und wohlwollend 
zu sein. Genau wie in meiner eigenen situation mit der Verwendung 
digitaler Diktiergeräte kippte die Natur dieser Stimmen auch auf Sie 
und wurde negativ und bedrohlich, und schließlich hörten Sie diese 
quälenden Stimmen jederzeit ohne die Spirit Box. 


Viele von Ihnen erlebten auch störende körperliche Phänomene. In all 
den Fällen, die ich im Zusammenhang mit der Verwendung einer Spirit 
Box gesehen habe, beschrieben die Personen auch, wie Sie die Stimmen 
oft über vorhandene Hintergrundgeräusche hören, genau wie ich (und 
immer noch, aber jetzt in viel geringerem Maße). In vielerlei Hinsicht 
sind die Konten praktisch identisch mit meinen eigenen. Ich glaube 
wirklich, dass die Verwendung einer Spirit Box nicht weniger 
gefährlich ist als die Verwendung eines digitalrekorders und 
Umgekehrt. Sie können beide diese äußerst störende situation des 
Hörens aufdringlicher und belästigender Stimmen herbeiführen. 
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